Nichtumkehrbare Vorgange.
oo 1
Hiernach hebt sich in Z abler  und Nenner fiir x,, ^  der Factor iir %' 2/2 der 02 — 91r1 und es sind
d#    d#
5    = ° ftir  *f- *i*i = o,
= °   fttr   *»*- 02*. = 0,
und alle vier Quotienten fiir
£2% — ^2£i = 0.
Da man x^ ^; a?a» 2/->; w, 0 als Coordinaten dreier Punkte in einer Ebene betrachten kann, so besagt die letztere Beziebung, dass, wenn diese drei Punkte in einer geraden Linie liegen, die Temperatur, fur welche Gleichgewicht besteht, einen Grenzwerth erreicht hat. Einen Grenzwerth erreicht sie aucli mit Bezug auf die eine oder andere der beiden Losungen, wenn <S% — QuTa = 0; a = 1, 2 ist. Setzen wir fur 6, 9, r die Werthe ein, so ware also ein Grenzwerth der Temperatur fiir eine LosiiDg, etwa die erste, auch erreicht, wenn
\   '^
ist. Die Fliiche (pl = f(xL — a, yl — ft) ist dann abwickelbar und die Gleichung zusammen mit der Flachengleichung stellt eine Curve dar, die man als Spinodalcurve bezeichnet. Im Grenzwerth der Temperatur der Losung also liegen die zusamrnengehorigen Werthe <£', x, y auf einer solchen Spinodalcurve. Diese Werthe scheiden das Gebiet, fur welches die Losung fiir sich gegen die feste Phase im Gleichgewicht sich erhalten kann, von dernjenigen, in welchem Gleichgewicht nicht mehr zu bestehen vermag. Wir werden Gleichungen der obigeii Art spater noch begegnen (vergl. S. 378, 381 und a. a. 0.).
71.    Das Entropieprincip und die mchtumkehrbaren Vorgange.
Es ist nicht ganz leicht, nicbtumkehrbare Vorgange scharf zu definiren. Das Wesentliche bestebt wohl in Folgendem. Es giebt in der Natur Vorgange, deren Erfolg man nicht in gleicher Weise auf-heben kann, wie man ihn hervorgebracht hat. Ein landlaufiges Beispiel hierftir ist derVorgang derReibung mitBezug auf die daraus folgende Warmeentwickelung; es ist nicht moglich, durch diesen Vorgang Ab-kuhlung hervorzurufen, also vermag man nicht durch den Vorgang Reibung, Erwiirmung wieder aufzuheben. Wie man auch zwei Korper gegen einander reiben mag, vorwiirts, riickwarts, nach recbts oder nacb links, es entsteht immerWarme. Soil die Warrne wieder entfernte nebeiiHteheiulc* Tub(»lh»J
